Ughdarras lonadail: Siorrachd Inbhir Air a Tuath 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


Bliadhna 
0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 22,577 15,242 1,882 195 39,896 
1981 23,431 19,765 3,664 584 47,444 
1991 23,656 22,864 6,438 1,053 54,011 





